Cybertronian Time Units 
Nano Cycle = 1 second 
Cycle = 1.7 minutes 
Mega Cycle = 2.2 hours 
Solar Cycle = 1.8 days 
Deca Cycle = 18 days 
Orbital Cycle = 90 days 
Stellar Cycle = 450 days 
Eon = 12 years 


100 Nano Cycles = 1 Cycle 

80 Cycles = 1 Mega Cycle 

20 Mega Cycles = 1 Solar Cycle 
10 Solar Cycles = 1 Deca Cycle 

5 Deca Cycles = 1 Orbital Cycle 
5 Orbital Cycles = 1 Stellar Cycle 
10 Stellar Cycles = 1 Eon 


